34                                          Zeimtes Capitel.
Endlich ist zu erwahnen, dass nach Stoel *) der Reibungs coefficient auch durch eine Formel
sicli soil darstellen lassen. Nach seinen eigenen Beobachtungen an Chlormethyl soil diese Formel den Beobachtungen von — 28° bis -f- 123°, also bis in die Nahe der kritischen Temperatur dieser Fliissig-keit ganz gut folgen. Er theilt die Abweichungen zwischen den von ihm beobachteten und den nach der obigen Formel berechneten, dem Reibungscoefficienten proportionalen, Ausflussdauern mit, welche in der That nur bei der hochsten Temperatur 3 Procent, sonst in keinem Falle 2 Procent erreichen , bemerkt jedoch selbst, dass diese Abweichungen immerhin einen systernatischen Gang aufweisen, zwischen — 28 und — 20 sind die berechneten Zahlen zu klein, zwischen — 20 und + 50 durchschnittlich zu gross, dann wieder bis etwa + 111° zu klein und zuletzt zu gross. Er findet
zwischen    .   .   —28 und —20°   —20 und + 50°   +50 und +110°    bei 123* Abweichung .           +1,0               — 0,2                 +1,2          — 3,0 Proc.
Zugleich bemerkt er, dass die Gratz'sche Forinel sich auf dieses weite Temperaturintervall nicht anwenden lasst.
Die Stoel'sche Formel iindet auch Heydweiller an seinen oben mitgetheilten Yersuchen hinreichend bestatigt. Doch kann sie natur-gemass auf theoretische Richtigkeit keinen Anspruch niachen, da sie Q = 0 fiir & = oo ergiebt, wahrend die Reibung nach einein IVIinl-mnm spaterhin wieder anwachsen muss.
Der Reibungscoefficient der Fliissigkeiten hangt bei gleicher Temperatur auch voin Drucke , unter dem sie stehen , ab. Bei den Fliissigkeiten, die bisher untersucht sind, mit Ausnahme von Wasser, wachst dieser Coefficient mit zunehtnendem Drucke, also zunehmender Dichte. So fanden Warburg und Babo2) bei 25,1°
Druck .........      70         75         85         95        105 Atmospharen
Dichte .........   0,809    0,827    0,858     0,875    0,896
Reibungscoefficient .   .   .     628       665       703        741        800 X  10—6.
Ein Gesetz, nach welchem der Coefficient mit dena Drucke zu-nimmt, lasst sich nicht erkennen, nur dass die Zunahme mit wachsen-dem Drucke selbst noch zunimmt, scheinen die Zahlen anzudeuten ; noch sicherer scheint das Anwachsen der Znnahnie mit wachsender Dichte zu sein. Dieses Verhalten entspricht ganz dem der gasformigen Kohlensaure bei hoheren Drucken (Bd. I, S. 326). Indessen soil nach Warburg eine einfache lineare G]eichung nach dem Druck angesichts der Unsicherheit der Versuche geniigen. Denmacn ware
24)                                   P = Po (1 +
1)  Gratz, Physikalische Revue, Bd. 1, S. 513.
2)   1. c., S. 227 ft.* Berechnung der Versuche Poiseuille's der Reibungscoefficient des Wassers
